S. HP. 


MICHAL 


DANIEL 


INZYNIER 


przeżywszy lat 65, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 


zasnął w Panu dnia 13 kwietnia 1970 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 


nastąpi we czwartek dnia 16 bm. o godzinie 15, o czym zawiadamia w smutku pogrążona: 


RODZINA. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we czwartek dnia 16 bm. o godzinie 7.30 w kościele paraf. św. Kazimierza 


na Grzegórzkach. 
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